M に IN 端子には何も接続しないで 


ホ：右の） 


音声出力端子へ I 


くださし、。 



DC IN 5 V 端子へ 


この接続は、オーデイオ機器からアナ□グ信号で録音する接続ち法です。 
このほかの機器やデジタル信号で録音する接続ち法は、取扱説明書の24〜25 
ページをごらんください。 


V 録音用 MD に録音します 


CD や MD から録音するとき 



1 OreC を押す。 

2録音モードを還ぶ。 

3接続した機器を再生する。 


4 (…〇…)を押して、 

録音レベルを調整する。 

5 ^を押して、録音を始める。 





機器をつなぎます 



1 1 



11111 〇 



1 □ 



t - )11=) 



オーデイオ機器から録音するときは、 


白：左 ( L ) 


ステレオなど 



SHARR 

1ビットポータフル MD レコーダー 


雲 MD-DR77 


ェムデイーデイーアール 



楽しくお巧いいただくために 



Printed in Malaysia 
TINSJA020AWZZ 
04C RAO© 





7 イクをつなぎます 




接続するマイクについて . 

• マイクは、プラグインパワー方式に対応したものであれば、市販のステレオマイク 
もイホ用ァ'声丰す 

• プラグインパワー方式に対応していないマイクを接続すると、正しく動作しなかつ 
たり、故障の原因となります。 

プラグインパワーち式に巧応したマイクとは . 

マイクには、動作用の電源を必要とするものと、必要としないものがあります。 
電源を必要とするマイクの中には、電池を内蔵するものと、本体から電源が供給され 
るものがあります。本体から電源が供給されることによって動作するマイクを、プラ 
グインパワーち式対応のマイクと言います。 


録音用 MD に録音します 



1 Obec を押す。 


’ f 

GROUP 



2 録音モードを選ぶ。 

① @を押す。 

② (…〇…)を押して 


レ」ープインソ -c— r 

"REC MODE " を選び、 


を押す。 




I <=> J 


③卜 <>H を押して録音 
モードを選び、(叫を押す。 
SP/STERE0O LP2 

(ステレオ録音）に倍長時間録音） 

な る 

SP/M0N0 〇 LP4 

(モノラル録音） （4 倍長時間録音） 


録音を始める前にホールドが解除され 
ていることを確認してください。 

一 I HOLD OFF I 


3 録音レベルを調整する。 

① @を押す。 

② 卜 <>H) を押して 

"M に LEVEL " を選び、 

@を押す。 

: -MIC LEVEb> 
ALC-H I 


③ 卜〇 H) を押して 

録音レベルの種類を選び、 
@を押す。 

り MANUAL な 

が y (手動で調整)^ 

ALC-L 〇 ALC-H 

咱動で調整:音が大きいとき）（自動で調整:通常） 

" MANUAL " を選んだときは… 

hOH を押して、 

録音レベルを調整する。 

-12dB -4 服 OdB 


1 MIC L 2句 

r 

M に L 〇〜 M に H 30 
最も大きなレベルのとき、 
-4 dB から OdB の間に振れ 
るように調整します。 


ホールド設定 


ホールド辭除 


本体のを "HOLD ON" または "HOLD 

OFF" の表示が出るまで押し続ける。 （4 秒!)>(上） 
押すたびに切り換ります。（くわしくは、取扱 
説明書の22ページをごらんください） 


4 之 を押して、録音を 
始める。 


5 録音を停止するときは 

T を押す。 


HOLD ON 


+ワンポイントアドバイス集（裏面） 


録音用 MD を入れてください 


矢印のち向に 
差し込みます。 



1 MD 取出しつまみを矢印の方向に 
動かして、ふたを開ける。 

么 MD を入れる。 

〇ふたを閱める。 



2 

閉じる 開< 

1 吟 


録音-編集が態誤消去防止が態 
\ / 

。口巧叫 ） 

_ ) 




録音するときは、誤消去防止つ 
まみを閉じておいてくださし、。 


オーデイオ機器から録音するには 


7イクから録音するには 


録音操作早見表表面 














































































































































































知っておくと役に立つ ワンポイントアドバイス集 


音声出力端子 （LINE OUT/AUX OUT/REC OUT など）のついてい 
ないラジカセやステレオなどから録音したいのですが ••• _ 

へッドホン端子をご利用になると録音できます。 

接続コードは付属されていません。市販品をお買い求めください。 



3.5 mmc ： ニプフグ」ード 
(市販品） 


ラジカセなど 




へッドホン端子へ 

録音はアナ□グ録音になります。録音をするときは、録音レベルの調整が必要です。 


テレビの音声を録音したいのですが-， 

お手持ちのテレビについている出力端子の形状を確かめて、夕のように接続してくださし、。 

〈音声出力端子から録音するとき> 

接続コードは付属されていません。市販品をお買い求めください。 


スてレオコード 



□ 


白：左 ( L ) 


))◄ OPTICAL/ 
LINE IN 


プうヴ〇 


(3 極プラグ） 


3.5 mm ミニプラグ〇 
ピンプラグ変換コードホ：右の) 


去 

R r 

テレビ 

> 

(D 




(市販品） 


音声出力端子へ 



■ デジタル録音とアナ□グ録音について 

デジタル録音とアナログ録音には次のような違いがあります。 

デジタル録音 

CD や MD などのデジタル信号を、デジタルのまま録音する 
ち法です。アナログ録音に比べて、高音質での録音ができ 



ます。 

◎ 回 

OPTICAL OUT DIGITAL OUT 

アナ□グ録音 

ステレオやラジカセなどのオーデイオ機器での再生音（ア 
ナログ信号）を録音するち法です。 


R L PHONES 

◎ ◎ © 

音声出力 / LINE OUT 端子 へッドホン端子 


■録音レベルの調整 

最も大きなレベルのとき、 一4 dB から OdB の間に振れるよ 
うに調整します。 


-12 dB -4 dB 


OdB 


I 

励■■■心 

、 ッ 

LINE 

20 - 


I 録音 モニター 


〈へツドホン端子から録音するとき> 

接続コードは付属されていません。市販品をお買い求めください。 
ステレオコード 



□ 


テレビ 




OPTICAL/ 
心 LINE IN 


3.己 mmc ： ニプフグ」ード 
(市販品） 



口極プラグ） 、の巧乂ロロノ へツドホン端子へ 

上記の接続は、いずれもアナログ録音になります。録音をするときは、録音レベルの調整が必要です。 


光デジタル端子から録音したいのですが一 


光デジタル端子のある機器に、市販品の光デジタルケーブルで接続すると、アナ□グ録音に比べて高 


音質での録音ができます。 


ステレオ、 CD など 



OPT に AL / D に ITAL OUT 端子へ 


ステレオやラジカセにつないで MD の音声をスピーカーから聞きた 
いのですが ••• 


〈音声入力端子つきのとき> 

再生専用接続コードは付属していません。別売品をお買い求めください。 

音声入力端子へ 

ホ：右の） 


別売品の再生専用 
接続コード 


ステレオなど 



□ 



再生専用接続コード 白：左 （ L ) 

(別売品：流通コード No . 124己12 070己） 


(4 極プラグ） 


〈3.5mm ミニプラグの外部入力端子つきのとき> 

3.5 mm ミニプラグコードと変換コード ( AD - D 1 AC ) は付属していません。 
市販品や別売品をお買い求めください。 


月リ凡ロロの 

変換コード 



(4 極プラグ) 



ラジカセなど 


■ cmni ] ] iiiimn3=^^=r つ备 =| [ 〇 | 1111 1 口正。 [rnmmi=^^^_iiiiiiiiiil ?]iinp 

変換コード 3•日 mm ミニプラグ 

(別売品： AD - D 1 AC ) コード（市販品）外部入力端子へ 

市販の3.日 mm ミニプラグコード （3 極）だけで接続した場合は、方式の違い 
から「モバイル1ビットデジタルアンプ」本来の性能を発揮できません。 

別売品の再生専用接続コードや別売品の変換コード ( AD - D 1 AC ) を使用し 
て、再生することをおすすめします。 

別売品の再生専用接続コードと別売品の変換コード （ AD - D 1 AC ) は、同じ変 
換回路を内蔵しています。接続する機器にあわせて選んでください。 



■ グループ録音について 




ア^ぃ\'ム4枚など 


この1ビットポータブル (" ciT ) 
MD レコーター は、4倍の 
長時間録音ができるの 
で、1枚の MD にたくさ 
んの曲を録音することが 
できます。 （ MDLP 巧応） 



I 1枚の MD に最大320分 

LB 


(80 分ディスク使用時） 

的 


1の録音可能 


シングル数十枚など 


¢ 3 ) 


グループ録音 • 再生を 
使えば… 

歌手やアルバムごとに、 
グループに分けて録音する 
ことができます。 

その MD は、グループを選ん 
で再生することができます。 


くわしくは、取扱説明書の 
43〜45、54〜56ぺージ 
をごらんください。 






録音レベルを調整すると、目安として録音モニターが表示 
されます。 


くデジタルケーブルを接続したとき> 

録音モニターは、 D 丄 .一 1 OdB 〜 D 丄.十 10 dB を表示し 
ます。 

• CD から録音するときは、 "D 丄. OdB " に、 CS チューナー 
などから録音するときは、 "D 丄. +8 dB " を目安に設定し 
て < ださし、。 

くアナ □ グケーブルを接続したとき> 

録音モニターは、 LINE 0〜 LINE 30を表示します。 

• 外部機器のへッドホン端子から録音するときは、再生す 
る外部機器の音量を音が歪まないように出力を調整し、 
そのあと、本機の録音レベルを調整してください。 

くマイクを接続したとき> 

録音モニターは、 M に L 0〜 M に H 30を表示します。 

録音するときの録音レベルがルさすぎると、再生しても音 
が出ないことがあります。 

■ 長時間録音された MD について 

LP 2 に倍長時間録音)、 LP 4(4 倍長時間録音)で録音された 
曲は、長時間再生に対応していない機器では、再生できま 
せん。 

MDLP 対応の機器で再生してください。または、 SP (ステ 
レオ録音)で録音した MD を再生してください。 

■ 抵抗入りの接続コードについて 

抵抗の入っている接続コードを使って録音すると、音がル 
さくなります。 

抵抗の入っていない接続コードを使ってください。 



抵抗の入っていない接続コード 


■ 1ビット専用のへッドホンプラグについて 

1ビットアンプ専用のへッドホンプラグは、通常のヘッド 
ホンのプラグと端子の形ががちがいます。 


1ビットアンプ用 通常のステレオ用 モノラル用 



絶縁体の帯が3本 絶縁体の帯が2本 絶縁体の帯が1本 

(4 極プラグ） （3 極プラグ） に極プラグ） 



モバイル1ビットデジタルアンプは、へッドホンへのケー 
ブルをプラス側とマイナス側それぞれ左右独立分離するこ 
とで、相互の信号の影響による音質劣化を最小限とする、 
高音質設計のフルブリッジち式を採用しています。 

付属の4極プラグ （絶縁体の帯が3本） 
市販の3極プラグ （絶縁体の帯が 2 本） 

付属の4極プラグヘッドホンは、1ビットポータブル 
MD 専用です。モバイル1ビットデジタルアンプの高精 
細なサウンドをお楽しみください。 

マイナス側を左右で共有している市販の3極プラグへッ 
ドホンでは、方式の違いから本来の高音質を十分に発揮 
できません。 

また、付属のヘッドホンを他の機器で使用すると、片 
チヤンネルしか聞こえなし^場合があります。 




























































































































































































































































